Kullanımı Kolay Hasta Yatak Seçimi Nasıl Olmalı? 


Hasta yatakları, yatan hastaya rahatlık ve konfor sunacak özellikler içermelidir. Hasta yatağı 
seçiminde en önemli etken, yatan hastanın geçirdiği rahatsızlık ile fiziksel özellikleridir. Her hastanın 
iyileşme süreci farklılıklar gösterir. Ameliyat sonrası hasatların ihtiyaçları ile uzun süre yatacak 
olanların farklı olmaktadır. Yatağın ebatları da yatan kişiye göre değişkenlik gösterir. 


Yeni doğan ya da çocuk hasta yatakları ile obezite hasta yataklarının farklılıklar göstermesi gibi. 
Kullanımı kolay hasta yatakları denildiği zaman akla ilk olarak, otomatik hasta yatakları gelir. Hastalık 
gibi zor bir süreçte yatan hastanın temel işlerini yardımsız görmesine hizmet eden yataklar tercih 
edilir. Otomatik çalışan motorlu yatak tasarımları, fonksiyonel ve kullanışlı yataklardır. 


Hasta Yataklarında Ekonomik Tasarımlar 

Hasta yatağı fiyatları, yatak özelliklerine göre değişim gösterir. Yatağın otomatik olması, manuel 
yataklara nazaran rahat kullanım sağlar. Fonksiyonel de olan otomatik yataklar, her zaman için daha 
yüksek fiyatlı yatak türleridir. Hasta yatağı satışı yapan bazı firmalar, kendi üretimlerini 
gerçekleştirdikleri farklı modelleri bulunur. Bu modelleri diğer yataklara nazaran daha uygun fiyatlarla 
satışa sunarlar. Satın alınacak yeni bir yatak, her zaman için ikinci el yataktan daha yüksek fiyatlıdır. 


Kiralık ya da ikinci el yatak temini, her bütçeye uygun seçeneklerdir. Kiralık yatakların tercih 
edilmesinin, birçok sebebi bulunur. Bunların başında, uygun maliyetli olması gelir. Hastanın kısa süre 
yatak kullanımı söz konusu olduğunda yatakların satın alınması gereksiz maliyet unsurlarıdır. Kiralık 
yatakların işi bittikten sonra firma tarafından satın alınması da yaşam alanlarında yer darlığını ortadan 
kaldıracak faktörlerdir. 


Kurumsal Firmalardan Hasta Yatağı Temini 

Kurumsal firmalardan hasta yatağı temin etmek oldukça önem taşır. Özellikle, kiralık hasta 
yataklarının kurumsal firmalardan temin edilmesi önerilir. Kiralık hasta yatakları kiralama öncesinde 
temizlenip, bakımları yapılır. Kiralama sonrasında da bakımları yapılarak, yeni yataklardan farksız hale 
gelir. 


Kurumsal firmalar, kiralık hasta yataklarının temizliğini hijyenik usuller çerçevesinde yapar. Yatak 
satışı ve kiralaması öncesinde teknik bilgi verilerek, en uygun yatakların satışı yapılır. Hasta 
yataklarının kurulumu kurumsal firmalar tarafından yerinde yapılır ve teknik sorunlar için derhal 
müdahale edilir. Kalite ve fiyat politikaları da belli kriterlere sahiptir. 


Kaliteli Hasta Yatakları 

Hasta yatak modelleri, yatağın manüel ve otomatik olmasına göre iki ana sınıfa ayrıldıktan sonra 
kendi arasında farklı şekilde alt gruplara ayrılır. Hasta yataklarında otomatik yatak grupları, iki, üç ve 
dört motorlu olmak üzere farklı sınıflara ayrılır. Asansörlü hasta yatakları da kullanımı son derece 
rahat yataklardır. Yatan hastanın el kumandası yardımı ile yatağı hareket ettirmesi söz konusudur. 
Hasta yataklarının baş, ayak ve sırt bölümleri hareket edebilir. 


Hastanın yardım almadan yatağı hareket ettirerek, yemek yeme ya da televizyon izlemek için uygun 
konuma getirmesi önem taşır. Hasta yataklarının güvenli olması da önemli hususlardandır. Hasta 
yatağının yan taraflarında koruyucu bantların olması, hastanın düşmemesi için önem taşır. Yatakların 
ayak tekerleklerinin otomatik şekilde kilitlenmesi de bir başka güvenlik unsurudur. Paslanmayan 
hasta yatakları, son derece güvenli kullanılan yataklardır. Bu ürünler hasta yatağı kiralama ile de 
alınabilir. 


Havalı Hasta Yataklarının Tercihi 

Havalı hasta yatağı, yaşlı veya felçli hastalar için en çok önerilen yataklardır. Bu hasta yatakları, 
içlerindeki hava kanalları vasıtasıyla serinlik sunan yataklardır. Yatan hastanın cilt ve omurga sağlığına 
olumlu yönde katkı sunması da bu yatakların bir başka tercih sebebidir. Baklava ve boru tipli havalı 
hasta yatakları, pozisyon verme özelliği ile cilt yaralarının açılmasını önleyen yataklardır. 


